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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Vaststelling Beleidsregels NZa 


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deelt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg mee 
de navolgende beleidsregel te hebben vastgesteld. 

Vastgesteld op 24 mei 2016 


Beleidsregel Nacalculatie doorloop DBC's 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC's 2013 BR/CU-5150 


De beleidsregels liggen ter inzage bij de NZa. 
U kunt ze ook raadplegen op www.nza.nl. 
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